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品名： PA - KN 337 WA-R 
PA - KN 337 WA-L 
IC - KN 37 WAE 己 -R 



イラスト： PA-KN337WA-R 



取扱説明書 

このたびはガステーブルをお求めいただきま 
して、ありがとうございます。 

•正しく安全にお使いいただくために、ご使用前 
にこの「取扱説明書」を必ず最初から順番にお読 
みいたださ、よく理解してくださるよラお願いい 
たします。また、この「取扱説明書」をいつでも 
すぐに取り出せるところに大切に保管しておいて 
ください。 

•この「取扱説明書」に書かれている内容1^(外で 
はご使用にならないでください。 

•取扱説明書を紛失された場合はおおくの当社ま 
でお問い合わせください。 
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る部のなまえ 


取扱説明書中の図は、 PA - KN 337 WA - R 、 に- KN 37 VVAE 己 - R のご紹介となっております。 
PA - KN 337 WA - L は、強乂カバーナび左、標準バーナがちについています。 

ごと< 


受け皿(左コン □) 

左こんろ(標準パ’ーナ） 

トッププレート 

おし！5せサイン 

操作部【センサー解除•機能選択 
. コン□タイマースイッチ】 

一14ぺージ参照 

電池ヶース- 

乂力調節つまみ(左コン □) 
操作ボタン(左コン □) 
グリル取っ手 
グリル扉 



■グリル排気 □ 

グリル排気□カバ— 

受け皿(ちコン □) 

ちこんろ 
(強乂カバーナ） 

乂力調節つまみ(グリル） 

銘板 (ガス種の確認） 

操作ボタン(グリル） 

操作ボタン(ちコン □) 

乂力調節つまみ(ちコン □) 

グリル受け皿 

焼網-焼網台 



■省エネルギー高効率コン□パ’ーナ（強乂カパーナ-標準パーナ） 

従来のコン□に比べ、熱効率び大幅に向上していますのでガス代を節約できます。 


■違赤外線直乂焼水なしグリル（グリル） 

従来はグ U ル庫内の発乂予防のためにグ U ル受け皿に水を入れる必要びありました。本製品はグ U ル受け皿に 
水を入れずに使用できるので焼物びこんびり焼き上びります。さらに、グ U ル庫内の広い両面焼きグ U ルで、 
一度にたくさんのお魚をムラなく素早く焼き上げます。 

また、従来のグ U ルに比べ、熱効率び大幅に向上していますので、ガス代を節約でさます。 

■センサー解除機能（強乂カバーナ） 

煎りちの料理など高温び必要な調理の場合には、センサー解除機能 （14 ページ参照）を設定してください。 

■機能選択モード/コン□タイマー（標準パ’ーナ） 

標準バーナには「揚げちの」「炊飯」「湯わかし」調理時に自動的に乂加減したり、消乂することのできる機 
能選択モードび付いています。また「3分」-「1日分」-「30分」の設定した時間び経過すると、自動消乂 
しブヴーでおしらせするコン□タイマー付さです。 

■立消え安全装置（強乂カパーナ-標準パーナ-グリル） 

風や煮こぼれなどで炎び消えたときに自動的にガスを止めます。 

■消し忘れ消乂機能（強乂カバーナ-標準パ’ーナ-グリル） 

万一の消し忘れのために、点乂後、コン□は約] 2日分、グ U ルは約1己分で自動的にガスを止め消乂します。高 
温での調理び続いた場合には、約30分で自動的にガスを止め消乂します。 

■天ぷ！5油過熱防止機能&焦げつき消乂機能（強乂カバーナ-標準パ’ーナ） 

調理油の過熱と煮物等の焦げつきを防止するため、温度センサーび消乂温度になると自動的にガスを止めます。 

■フレームトラップ【グリル排気□遮炎装置】（グリル） 

万ーグ U ル庫内で炎び上びっても、フレームトラップびグ U ル排気□より炎びあ而れ出すのを抑制し、乂災を 
未然に防ざます。 













































ま全に正し < お使いいただ < ために 

化ずお守り<ださい 

製品を正しくお使いいただくためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためにこの取扱 
説明書および製品への表示では、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のよラになっています。 
内容をよく理解してから本文をお読みください。 


A ち巧 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び死 t 、 重傷を負う危険、または 
乂災の危険び差し迫って生じることび想定される内容を示しています。 

A 警告 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び死 t 、 重傷を負う可能性、または 
乂災の可能性び想定される内容を示しています。 

A ま意 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び傷害を負う可能性や物的損害のみ 
の発生び想定される内容を示しています。 


絵表示について 

次のような意味びあります。 


0 0 0 0^0 


一般のな禁止乂気禁止 接触禁止 


分解禁止 発乂ま意 必ず行5 


■ガス漏れ時使用厳禁 

ガス漏れに気付いたとさはガス事業者（供給業を）の 
処置び終わるまでの間、絶巧に乂を付けたり電気器具 
(換気扇その他）のスイッチの入•切や電源プラグの 
抜さ差しおよび周辺の電話を使用しないでください。 
炎や乂花で引乂し、爆発事故を起こすことびあります。 



① すぐに使用をやめ、ガス栓を閉める。 

(つまみのないガス栓の場合はガス 
栓から接続具をはずす） 

② 窓や戸を開け、ガスを外へ出す。 

③ お近くのガス事業者まで連絡する。 








r - A 警告 


■機器の銘ホ反に表示してあるガス種 
(ガスグループ）の適をを確認する 

表示のガス種び一致しないと不完全燃焼による一酸化 
炭素中毒になったり、爆発着乂でやけどをしたり、機 
器び故障する場合びあります。特に転居した場合は必 
ずガス種び一致しているか確認してください。 

* おわかりにならない場合または合っていない場合はお 
買い上げの販売店かお近くのガス事業者までご連絡く 
ださい。 



型式名 

LP ガスガス消費量 
製造年•月-製造番号製造事業者名 


型式名 都市ガス用 
ガスグループガス消費量 
製造年•月-製造番号製造事業者名 



■分解禁止 

修理技術者(外の人は、絶対に分解しないでく 
ださい。発乂したり、異常作動してけがの原因 
となります。 





の 


■改造禁止 

絶対に改造はおこなわないでください。改造は 
一酸化炭素中毒や乂災などの思わめ事故になる 


おそれびあります。 


& 
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必ずお守 D < ださい 


广 A 警告- 


■乂をつけたまま機器か5絶対に離れな 
し、、就寝、外出をしない 

料理中のちのび焦げたり燃えたりして乂災の原 
因になります。とくに天ぷら、揚げちのをして 
いるときはを意してください。グ U ルを消し忘 
れると調理中のちのに乂びつくことびあります 
ので注意してください。 



■異常時.緊急時の処置 

① 点火しない場合または、使用中に異常な燃焼、 
臭気、異常音を感じた場合、使用途中で消乂し 
た場合、地震、乂災など緊急の場合はただちに 
使用を中止し、ガス栓を閉じる。 

(つまみのないガス栓の場合はガス栓か5接続 
具をはずす。） 

② 「故障かな？と思った5」に従い処置する。 

③ 上記の処置をしてち直5ない場合は使用を中止 
しお買い上げの販売店かお近<の当社まで連絡 
する。 



①消义 ②ガス栓を閉じる 


■機器の上や周囲には可燃物や引乂物を 
置かない、近づけない 

ペットボトル、調理油などは乂災の原因になり 
ます。また、スプレー吿やカセットコン□用ボ 
ンべなどは、熱でスプレー吿内の圧力び上びり 
スプレー吿び爆発するおそれびあります。 
•機器の下に新聞紙やビニールシートなどの巧 
燃物を敷かないでください。また、電源コー 
ドを通さないでください。 


■グリル使用中、排気□の上にタオル、ふ 
さんなどをのせない 

不完全燃焼や乂災の原因になります。 



■機器の周囲では引火のおそれのあるもの 
を使用しない 


スプレー、ガソ U ン、ベンジンなどは、引乂し 
て火災のおそれびあります。 



3 


■ガス接続 

ガス用ゴム管（ソフトコード）を使用する場合 
は、検査合格 マーク または JIS マークの 入って 
いるちのを使用し、赤線まで差し込んでゴム管 
止めでしっかり止める 

ガスコードを使用する場合は、ス U ムプラグお 
よびガスコードの取扱説明書に従って、正しく 
接続する 

① 継ぎ足しや二又分岐は絶対にしない 

② 機器の上や下を通さない 

③ 他の熱源などの高温部に触れない 

④ 折れ、ねじれ、引っ張りなどのないようにする 
⑥接続□に巧れやごみびないようにする 

参正しく接続されないとガス漏れの原因になります。 
•ガス用ゴム管、ガスコード iu 外は耐义性に欠 
けガス漏れの原因になります。 

於讀〇 


■ゴム管はときどき点検して取り替える 

ち<なるとひび割れや差し込み□びゆる<なつ 
てガス漏れの原因になります。 


























































f- A 警告 


■グリル庫巧に食品屑やふきんがないよ 
うにする。またグリル扉にはさんだま 
ま使用しない 


使用中に燃えることびあります。使用前に庫内 
を点検してください。 

* 取り除く際はケガをしないように注意してく 
ださい。 





■脂の出る料理には、焼網の上や下にア 
ルミは<を敷かない 

アルミはくの上に脂びたまり、発乂する原因に 
なります。 



■使用後は必ず消乂を確認する 

就寝-外出時は機器のガス栓わ閉 
じて < ださい。 



■当社の純正部品を使用する 

補修用性能部品および補助員は 
当社の純正部品 iU 外は使わない 
でください。それ(外のちのを 
使用した場合の機器の故障、事 
故については、当社では責任を 
負いかねます。 



■市販の補助員を使用しない 

市販の補助具（省エネ性をうたった補助員、市 
販のアル S はく製しる受け皿、焼網など）を使 
用しないで<ださい。一酸化炭素中毒や、異常 
燃焼、点乂不良のおそれびあります。また、卜 
ッププレートやごとくの変色、変形の原因にも 
なります。 



■使用中、使用直後の持ち運び禁止 

乂びついたまま持ち運 
ばないでください。乂 
災、やけどの原因とな 
ります。また、コン □ 

上の調理物などび倒れ 
てやけどをするおそれ 
びあります。 

, A 注意^— 


■コン□を覆うような大きな鉄ホ反類やな 
ベは使わない 

不完全燃焼や機器の異常過熱、ごとくの変形、 
トツププレートの損傷の原因になります。 




■グリル受け皿には何ら入れない 

思わめ事故の原因になります。 




■グリルを使用後および連続使用の場台は 
グリル受け皿にたまつた脂を取り除く 

たまった脂に乂びついて機器焼損のおそれびあ 
ります。 
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必ずお守 D < ださい 


' A 注意 I 

■ガス事故防止 

閉めさった部屋で長時間使用しないで、使用中 
は窓を開けるか換気扇を回してください。一酸 
化炭素中毒の原因になります。また、ス I -ーブ 
など他の燃焼機器を長時間使用している部屋で 
お使いの場合は、点乂しにくかったり、正常に 
燃焼しない場合びあります。 

* 自然排気式給湯器および風呂蓋を同時に使用 
する場合は、換気扇を回さず窓などを開けて換 
気してください。換気扇を回すと自然排気式給 
湯器および風呂蓋の排気ガスび屋内に流れ込む 
おそれびあります。 


■調理 m 外の用途には使わない 

過熱-異常燃焼による機器焼損や乂災の原因に 
なります。 




■グリル使用中はグリル扉を開けたまま 
にしない 

あふれた熱気により、トッププレートやつまみ 
-ボタンび過熱されやけどや変色-変形の原因 
になります。 



Q 


■ごとくをはずして使用しない 

なべなどを直接コン□において使用しないでく 
ださい。不完全燃焼や機器焼損のおそれびあり 
よ 9 〇 



■熱くなったグリル扉に水をかけない 

ガラスび割れてケガをする原因になります。 



■グリル使用時は魚を焼きすぎない ■幼児や小さな子供に触5せない 

魚に乂びつき機器焼損の原因になります。 思わめ事故の原因になります。 


■万一、グリル使用中に調理物や脂に乂 
がついたとさは、乂が消えるまでグリ 
ルを引さ出さない 

炎びあ店\れ出して、乂災ややけどをするおそれ 
びあります。 




































































广 A 注意 


■使用中や使用直後は操作部必外は触5 
ない 


機器本体とその周辺お 
よび調理道具び熱くな 
るため、やけどをする 
おそれびあります。 

* 特に小さなお子さま 
びいる家庭ではを意 
して < ださい。 



■点乂操作時や使用中はバーナ付近に顔 
を近付けない 

熱や炎でやけどをするおそれびあります。 Q 


■使用中はバーナ 
付近に触れない 

あ服に炎び移ったり 
する場合びあります。 




■排気□に注意 

グ U ル使用中はグ U ル排気 
□に手や顔を近付けたりな 
ベの取っ手等を向けたりし 
ないで<ださい。高温の排 
気熱び出ているため、やけ 
どや取っ手び破損をするお 
それびあります。 



■やかん、なべなどの大きさに台わせて 
乂力を調節する 

乂力び強すざると、やけどのおそれやなべなど 
の取っ手び破損する原因になります。 


Q 


■この機器の点乂装置外の方法では点 ■ごとくに安定してのるなベを使用する 


乂しない 

やけどをするおそれびあります。 



Q 


底びすべりやすいなべ、径のルさいなべなど不 
安定ななべは使用しないでください。傾いてや 
けどのおそれびあります。 



■グリル受け皿を持ち運びする際は、中 
の脂がこぼれないようにま意する 


使用中、使用直 
後は脂び高温に 
なつているため 
やけどをするお 
それびあります。 



■グリル受け皿を勢いよく出し入れしない 



ゆっくり出し入れして 
ください。使用中、使 
用直後に勢いよく引さ 
出すと脂び高温になつ 
ているためやけどをす 
るおそれびあります。 



■グリル使用中、使用直後にグリル扉を 
開けたげ態でコン□操作をしない 


熱くなったグ U ル 
扉に手び触れてや 
けどをするおそれ 
びあります。 



■グリル使用中、使用直後にグリル取つ 
手上面部(特に金属部)に触れない 

高温のためやけどをするおそれびあります。 
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必ずお巧 D < ださい 


A を意 


I パーナキヤツプを水洗いしたときは水 
気を十分ふき取る 

水滴びバーナに落ちて目づまりし、点乂不良に 
なることびあります。 



〇 


■窓か5吹き込む風や冷暖房機器の風、 
扇風機の風などを機器にあてない 

機器焼損や作動不良の原因になります。 


Q 


■点乂操作をしても点乂しない場台は操 
作ボタンを戻して、周囲のガスがなく 
なってか5再度点乂操作をする 

すぐに点乂操作をすると、周囲のガスに点乂し 
て、衣服に燃え移ったり、やけどをするおそれ 
びあります。 


〇 


■グリル庫内や本体内部をお手入れする 
際は各部品の突起物等に注意する 

力強く当たった場合、手をけびすることびあり 

On 9 〇 


〇 


■水平で安定したところに設置する 

機器び傾いていると、調理中の鍋などび滑り落 
ちて、やけどやけびをするおそれびあります。 
また事故や故障の原因になります。 


■点検-お手入れの際は必ず手袋をして 
巧う 

手袋をしないでお手入れすると機器の突起物な 
どでけがをすることびあります。 



Q 



〇 


手袋 


おねびい 


■この製品は家庭用ですので業務用のような使用をすると機器の寿命び著しく短くなります。 

■使用中もとさどさ正常に燃焼していることを確認してください。 

■初めて使うときやしばらく使わなかったときなど点乂しにくい場合びあります。ゴム管内に空気び入って 
いるためです。繰り返し点乂操作してください。 

■みそ汁を温めなおすときは乂力を弱めにして、よくかき混ぜなびら温めてください。強乂で急に温め直す 
となべ底に沈んだみそび突然噴さ上びり、みそ汁び飛び散ったり、なべびはね上びってひっくり返ること 
びあります。 

■トッププレートの手前を強い力で押さえないでください。トッププレートび浮き上びることびあります。 

■ 〈乾電池使用機器の場合> 

廃棄される場合は、必ず乾電池を取りはずしてください。乂災の原因になります。 
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温度センヴーを正し<作動させるために16^ずぉ守り<ださぃ 


この製品は全てのコン□に温度センサーびついています。 


A 警告-- 

■耐熱ガラス容器、±なべなど、熱が伝わ 
りにくいらので揚げもの調理はしない 


温度センサー 



■揚げもの調理には200 me 上の油を 
入れる 


天ぷら油過熱防止機能び働かず、発乂すること 
びあります。 


調理油の量び2日日 mG 未満の場合、温度センサー 
び働かず発乂することがあります。 



■温度センサーの上面となべ底の中/ Lx が密着していないときは、使用しない 

そのまま使用すると温度センサーび働かず調理油び発乂することびあります。 

なべ底と温度センサーの間には隙間や異物びないようにしてください。また、安定性の悪いなべは使用 
しないでください。なべの重さは調理物を含め3日 OglU 上び必要です。 




300旨松上 


口 


け 




温度センサー 
に密着させる 


傾き 


Q 


■センサー解除機能を使用中は揚げもの調理をしない 

センサー解除機能は、天ぷら油過熱防止機能の消乂温度び高くなっていますので、調理油び 
過熱され発乂のおそれびあります。（センサー解除機能- •] 4ページ参照） 


Q 


广 A ま局 = 

■温度センサーに強いショックや夺ズを与えない 

温度センサーび故障する原因となります。 



■温度センサーがスムーズに上下に動くか確認ずる 
また温度センサーとなべ底の密着ずる部分はいつも清潔にしておく 

巧れび付着したり、動さび悪いと温度センサーびなべ底の温度を 
正しく感知でさず、調理油の発乂の原因になります。お手入れし 
てち温度センサーの動きび悪いときはお買い上げの販売店かお近 
くの当社までご連絡ください。 



ぶ 
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設置について 


■部品のセット 

•箱から機器を取り出し、あて紙や捆包 
部材やテープを取り除<。 

•ご家庭のガスの種類と機器の銘板に表 
示されているガスの種類び合っている 
か確かめる。合っていない場合は設置 
をやめて、お買い上げの販売店かお近 
くのガス事業者まで連絡する。 

•図は、強乂カバーナびち側、標準バー 
ナび左側（左側壁設置）の機器のご紹 
介となっております。 

广 A 警告- 

標準ノ (ーナ側を壁側に設置する 

* 壁側の乂災を防止するためです。 



グリル排気□カバ— 

ちりや煮こぼれの落 
下を防ぎます。 

ごと< 

3本並んだ爪を 
手刖にしてセツ 
卜して<ださい 


受け皿 


バーナキャップ 


バーナ キャップのセット 


巧電池のセツ ト(アルカリ乾電池単1お 1.5 V 2 個)^ 


バーナキャップ上面の「オク」 
を奥側にして、突起を切り 
欠さにはめてセットする 
※大きいほうを強乂カバー 
ナ側に、ルさいほうを標 
準バーナ側に、左ち間違 
えないよう正しくセット 
して < ださい。 



■ A を思 

浮き-傾きのないように正しくセツトずる 

^不完全燃焼ゃ乂災の 
原因になります。 



①電池ケースのツメ 
を上げなびら手前 
に引く 



②乾電池の©側を手 
前にして入れる 



③電池ケースを奥ま 
でしつかり入れる 



受け皿のセット- 

切り欠さび奥側にくる向さに 
して、あなの大さいほうを強 
乂カバーナ側に、ルさいほう 
を標準バーナ側に セツ トする 



< —— > 

あな 




左ちを間違えないように正しくセツトする 


* 特に強乂カバーナ側にあな 
のルさいちの受け皿をセツ 
卜しないで < ださい。 
^不完全燃焼ゃ乂災、故障 
の原因になります。 



おねがい 

•電池ケースに水などの異物び入った場合は、 
電池接触不良の原因となるため、ふきとって 
されいにして < ださい。 

•乾電池は新しいちのとちいもの、または違う 
種類のちのを混ぜて使わないで<ださい。寿 
命び短くなりますし、乾電池び液漏れするこ 
とびあります。 

•乾電池はアルカ U 乾電池をご使用ください。 
マンガン乾電池を使用の場合は寿命び短くな 
ります。 

•乾電池の寿命は通常の使いかたで約1年です。 
ただし、付属の乾電池は工場出荷時に納めら 
れたちので、自己放電のため寿命び短<なつ 
ている場合びあります。 
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■設置場所と周囲の防义括置 

一酸化炭素中毒や乂災、やけどの原因となりますので正しく設置してくださし、。 

* 防乂措置は各地の乂災予防条例に従って行ってください。 



A 警告 


下記の条件を満たしている場所をお選び < ださい。 

* 設置後に、機器の周囲の改装（吊り戸棚をつけるなど) 


•風び吹き込まない 
•水や熱びかか！5ない 
•換気び良い 
•上に照明器具などの 
樹脂製品びない 


•水平で安定している 
•落下物の危険びない 
•上に湯沸器がない 
•周囲に可燃物びない 


周囲に可燃物（木製などの可燃性の壁、ステンレス板 
や薄いタイルなどの不燃材を可燃性の壁に直接貼り付 
けた壁、たななど）のおる場合 


•トッププレートより上の側面および後励ま1己 cm 
iU 上、上部はトッププレート上面より]日 OcmiU 
上離す 

•上記の離隔距離びとれない場合は、防熱板を取り 
付ける 


を行ラ場合わ設置基準をお守りください。 




■防熱板について 

別売の防熱板 A 、 目、 C または金属 iU 外の厚さ 3 mmiU 上の不燃材を図のように取り付けてください。 
* 防熱板 A ， B は、壁とトッププレートとの隙間び2己 mm 必要で、取り付けち法は壁にネジ止めとな 
ります。 


•側面-背面 

隙間 
1 cmlU 上 


参上方 


不燃材 


0 cm - 

上 


3日 cm 
1；!上 


防熱板 A 


1--防熱板目 


□ 


□ ひ 


15 cm 

上 


-Ocm 
]；( 上 



80 cm 

上 

5 


□ □ 

— 


参流し台などの側面 

防熱板 C 


15 cm 
切上 


流し台 


ノ隙間 




1 cmlU 上 

トッププレート面び低いとき 


■強乂カノ (ーナ側の防乂措置 

可燃性の調理台-流し台などび、トッププレートと 
同じ高さまたは低い場合でも強乂カノ くーナ側を密着 
設置する場合は図のように保護してください。 


3.5 cm 




-の場合 

3.5 cml ^ ソ上 

厂 

\ 

ス 

テンレス板、アルミ板 



















































































設置にごいて 


ゴム管接続の場合 


用意するもの：¢9.日 mm ガス用ゴム管（新品）1本 

f 都市ガス用と LP ガス用びあります。 

I お使いのガスに合わせてお選びください。 

ゴム管止め2個 

① ゴム管を機器に触れないように適切な長さに切る 

② 両方のゴム管□のホい線までゴム管を差し込みゴ 
ム管止めで止める 

③ ガス栓を開け接続部からガスの臭いびしないこと 
を確かめ、ガス栓を閉める 



ガスコード接続の場合- 

* ガスコードを接続する場合は、ガス栓側びコンセントになっていないと接続できません。 

従来のガス栓で使用する場合は、ガス栓用プラグび必要です。 

① 下図のように、まず器具用ス U ムプラグを機器のゴム管差し込み□に取り付ける 

② 次にガスコードの器具用ソケットを器具用ス U ムプラグに"カチッ"と音びするまで差し込む 
(器具用ス U ムプラグに同捆してある取扱説明書に従ってください。） 

器具ゴム管差し込み □ 器具用スリムプラグ 

平ホぃも 产誰^ 


器具用ソケット 


-ガスコード 


■ a 因巧1111路窟副 (ガス栓びガステ-ブル用であることを確認してください。） 


①ガス检を開けるとき 

コンセント継手を 
カチッ"と音びす 
るまで確実に差し 
込む 



•コンセント継手を差し込むとガス栓が開をます。 


②ガス检を閉めるとき 

コンセント継手のす 
ベり U ング（白色） 
を手刖に引く 



•コンセント継手がはずれるとガス栓が閉まります。 


ガスコンセントについて 


「ガスコンセント」は、ガスコード等を取り付けると自動的に開栓し、取りはずすと自動的に閉栓します。 


•フタを開ける 

フタのち端を 
押す 



•取り付ける 


カチッ"と音 
びするまで差 
し込む 



レノケット 


•取りはずす 

ち端にあるフ 
夕を押す 











































コン□の巧いかた 

■ ~ コン□を巧う前に 


おねがい 

•なべに付いた水滴はふき取ってからごとくにのせてください。余分な熱び必要になるうえ、水滴びバーナに 
落ちて目づまりし、点乂不良になることもあります。 

•なべをごとくにのせてから点乂したほうびより点乂び確実になります。 

•煮こぼれにを意してください。機器の内部に侵入しますと機器故障の原因になります。また、トッププレー 
卜、ごとく、バーナなどに煮こぼれび焼きついたりして、機器を早くいためます。 

•焦げつき消乂機能び付いていても調理によってはひどく焦げついてしまう場合びあります。 

焦げつきやすい調理の場合、弱乂（最弱乂力）でようすを見ながら調理してください。 

《焦げつさやすい調理の例》水分び少なく、調味料び多い調理- カレー やシチューの再加熱 
•揚げちのは、油の温度を一定に保つ「揚げちの温度機能 (1 己ページ参照)」の使用をおすすめします。 


■温度センサーを正し<作動させるためにお守り<ださい 

特に揚げもの調理時にお守りいただけなければ、調理油の過熱による発乂を防止できないことびあります。 


揚げをの調巧時は、^ OOmOl ^ U ：の油を乂れる 
なべの重さは、食なを含んで30〇€1^1上とずる 



なべ底の中ぶ t を、温度センサーの上面に密着させる 

※なべ底の中必と温度センサーの上面び密着していない 
とさは使用しないでください。 



調理に適したなべを選ぶ（下表） 


〇 :適する 


:適さない 


なべなどの種類 

油調理 

そ 1! の 
(煮物など) 

備考 

揚げちの 

妙めもの 

を- ©巧曾 

ホー□ー ステンレスなべアルミ.無水なベ 
なべ （多層を含む） 鉄なベ 

〇 

〇 

〇 

温度センサーに適しています。 

アルミ•鉄-ステンレス(多層を含む） 

フライパン 平底中華なベ 

〇 

〇 

〇 

炒めちの調理時フライパンを返す動 
作を何度ち行い、温度センサーとな 
ベ底び密着していない時間び長くな 
ると、途中消乂することびあります。 

天ぷらなべ 

〇 

/ 

/ 

揚げちの調理 iu 外の調理には適して 
いません。 

巧 *©* 

耐熱ガラスなベ ±なべ 圧力なベ 

X 

〇 

〇 

揚げもの調理には適していません。 
発乂することびありますので、使用 
しないで < ださい。 

巧ち出しなベ 丸底中華なベ 

X 

〇 

〇 

揚げもの調理には適していません。 
揚げちの調理 iu 外の調理は、なべ底 
の中必と温度センサーの上面び密着 
していることを確かめてください。 

焼網 

/ 

/ 

X 

消乂したり、トッププレートの変色 
等の原因になります。 
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コン□のほいかた 


■ f ま用中、自動的に弱义になったとまは 

炒めらの調理-焼きらの調理など比較的温度の高い調理や、なべのか!5焼さをしたとさに弱乂強乂 
と乂力を自動調節し、なべなどの異常過熱を防止する機能でず。 

この状態が30分上続いた場合、または弱乂状態でも温度センサーが更に高い温度になった場合は 
自動消乂します。 

* 故障ではありません。 

* 自動消乂した場合は、なべなどび相当熱くなっていますので、やけどなどにを意してください。 

* 再使用する場合は、操作ボタンを消乂位置まで戻し、少し時間をおいてから点乂操作をしてください。 

* 炎の大ささび自動的に変わります。やけどの恐れびあるため、バーナ付近には顔や手を近づけないようにして 
<ださい。 


コン□の巧いかた 




1準備 

①操作ボタンが押されていないことを 
確かめて、ガス柱を全開にする 


②□ックつまみを左に動かして□ック 
を解除ずる 

*1 □ックされたまま操作ボタンをム U に 
押したり、使用中につまみを動かすと 
故障の原因になります。 

2点义- 

① 操作ボタンをゆっくりいっぱいまで押す 

•ボタンはいっぱいまで押さないと点乂しません。 

•パチパチと音びして点乂します。（コン□とグ U ル同時に放電） 
•乂力調節つまみび弱乂側にある時に点乂操作すると、つまみは強 
の方向へ自動的に移動します。 

② 手を離しても点乂していることを確認する 

•カラーサインは操作ボタンの状態を示します。操作ボタンび押して 
あるとさは「赤」に、押していないとさは「白」に変わります。 


□ックつまみ 


解除 

操作ボタンび押せない 
ようにする機能です。 


にックつまみの位置】 



~ =0= 


c=(^ 

戸!戸! 

□ f 

_ ■*- - 

--- i 

^ ~ rV 

u 、' 、一 

をコン □ J (もコン 

U 

□) 


タリル) 



3义力調節- 

炎を見なが5つまみをゆっ < り動かす 

•使用中もとさどさ燃焼を確かめてください。 

•強から弱へ急速につまみを動かしても、乂力はゆっくり変化します。 

※コン□使用中、センサー温度が高くなると、自動的に強乂•弱乂を 
繰り返し、なべなどの異常過熱を防止する機能が作動します。 

4脈- 

① 操作ボタンを押ず 

•消乂を確かめてください。 

② □ックつまみをちに動かして操作ボタンを□ックずる 

•小さなお子様のいたずら防止にご利用ください。 


③ガスをを閉める 

* 燃焼中、ガス栓を操作しての消乂はしないでください。 
























































操作部について 


1 


おしらせサイン 

乾電池の交換時期び近づくと 
点灯します。安全装置び働く 
と点滅します。 


コン□タイマー表示ランプ 


コン□タイマー設定時に点灯 
し On 9 〇 


I 炊飯表示ランプ 

炊飯機能設定時に点なします。 


湯沸表示ランプ 

湯沸機能設定時に点灯します。 


センサー解除表示ランプ 


センサー解除設定時に 
点灯します。 







if 



取り消しキー 


機能選択モード （ 「揚げちの」 
「湯沸」「炊飯」）を取り消し 
たいときに使用します。 



揚げらの表示ランプ 


揚げちの機能設定時に 
点巧します。 


センサー解除キー（長巧し) 


強乂カバーナのセンサー解除 
機能を設定します。 

* 下記参照 


コン□タイマー キー 


標準 バー ナのコン□タイマー 
(3 分 • 1日分- 30分）を設 
定できます。 

* ] 8ぺージ参照 


炊飯/湯沸キー 


炊飯機能または湯沸機能のい 
ずれかを設定することびでさ 
ます。 

*] 6 • ] 7ぺージ参照 


揚げらのキー 


揚げもの機能を設定できます。 
* ] 己ぺージ参照 


煎りものなど、さ S に高温になる調理には【センサー解除機能の設定：強义カバーナのみ】 


煎りわのなど、高温び必要な調理の場合に使用して<ださい。（強火カノくーナのみ) 


■強乂カバーナを使用中に… 

1. "センサー解除スイッチ"を長押しする （3 秒上) 

•強乂カノ くーナの焦げつさ消乂機能は作動しません。 
•ブヴーび"ピッ"と鳴り、表示ランプび点なします。 

2. 「センサー解除機能」を解除ずるには、もう一度 
"センサー解除スイッチ"を押す 

•強乂カノ くーナの焦げつさ消乂機能び作動します。 
•ブヴーび"ピッ"と鳴り、表示ランプび消なします。 


表示ランプ 


センサー能\除中は揚げちの 
調理をしなくださし、。 



(お）310 30 


r A 警告 


揚げらのなどの油調理には、 


センサー解除機能を 
使用しない 


0 


知つておいてね 

•センサー解除機能を使用中ち、センサーの故障を防止するため、 
センサーの温度びあびりすざると自動的に乂力を調節したり、ガ 
スを止めて消火したりすることがあります。 

•センサー解除機能を設定したまま消乂してち、次回点火時には通 
常設定に戻ります。 
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r 機能選択 j 揚げをの温度機能の巧いかた（標準パーナのみ） 

* 【標準バーナの位置】 

PA-KN337WA-R, IC-KN37VVAE5-R は左俱リ、 PA-KN337VVA-L はち伯りにつし^てし^ます。 


油の温度を160で、160でと180たの中間ぐらい、180た、180でと200での中間ぐらい、20ぴ C 
のいずれかに一定に保ちます。 


おねがい 


■揚げもの温度の目ち 


調理時の油量は70日 mC 〜1000 mC び適量です。 

油量び少ないと、油の温度は設定温度より高めに、 
多いと低くなります。また、なべの厚さや大きさ 
によってち設定温度と異なる場合びあります。 


' 1目0で 

から揚げ-ドーナツ 

180で 

天ぷら-フライ 

200で 

こげめを強くしたい揚げもの 


準備 •揚げもの調理に適したなべに70日〜1000 mfi の油を入れてセットします。 


1標準バーナの操作ボタンを押し、点乂する 



4油が設定温度になると、ブザーでお知5せ 

• "ピピッ-ピピッ…"と] 2回ブヴーび鳴り 
ます。 

•調理中、自動的に乂力調節して設定温度を保 
ちます。 



ピピッ.ピピッ 
(適温） 


*ィラストは PA - KN 337 WA - R の場合です 


3 揚げらのキーを押ず 



•表示ランプは揚げものキーを押すごとに、 
n 8〇で」一 n 8〇で • 含〇〇で」一に0〇で」 
一 n 60で」 -[160 • 180で」一 n 80で」 
…のように変わります。 

ご希望の「揚げもの温度」に合せてください。 


^点なずるランプ 

揚げもの温度 1 

16日。 C 

16日。 C 

1目日。 C • 18ぴ C 

1目び C と18日たの中間ぐ5い 

18日。 C 

18日。 C 

1 8crc • 20〇た 

18日たと2日び C の中間ぐ5い 

[ 2日日。 C 

2 日〇た J 


5調理終了後は、標準バーナの操作ボタンを 
押して消乂する 


機能選択モードを解 
除する場合は、取り 
消しキーを押して< 
ださい。 


































r r 機能選択 j が飯機能のないかた I 

^_ (標準パーナのみ ) J 


自動的に炊飯し、炊き上がり後ガスを止めます。 
その後、むらしのために1己分間表示ランプ「炊飯」 
が点滅します。 


おねがい 

•なべは別売の炊飯専用鍋 ( PRN - 己1促お使いいただくと上手に炊 
飯でさます。市販の文化なベでわ炊飯可能ですび、ガラスなベ、 
±鍋では炊飯機能は使えません。 

•浅いなべはふきこぼれることびあります。 

• 2 度炊き-あたため直しをしたときや、なべの材質や厚み-形状 
によっては焦げつく場合びあります。機能選択使用中は焦げつき 
消乂機能び働さません。 

•乂力を指定の位置にしないとふさこぼれたり、うまく炊けないこ 
とびあります。 


《水加減の目 

就 

f 米 

水1 

180 mC ‘ 1合 （150 g ) 

約280 mG 

360 me .2 合 （300 g ) 

約480 mG 

已 40 mC .3 合 (450 g ) 

約目80 mC 

720 mC .4 合 (600 g ) 

約880 mG 

900 mC •日合 (750 g ) 

約1070 mC 


^巧飯の準備- 

1. お手持ちの計量カップでお米を正しく計り、ごみ•めかなどを洗いなび5、素早くとぎあばる 

•一度水に漬けたお米は砕けやすくなります。砕け米-粉米などび混じって炊飯されると風味を損ね、 
早切れ、炊さむら、着色等の原因となります。 

2. 水加減をした後、お米と水の入ったなべにふたをしてセットする 

•水の量は洗米後、水切りしてから追加する量です。 

♦'巧飯 I 寸]合む、らち合丰ででキすづ~ 

•新米-ち米-無洗米または固め-やわらかめなどの好みによって水加減をしてください。 

•水加減後、3日分 iU 上水に浸してください。浸し時間び短いとおいしく炊けないことびあります。 
•炊き込みご飯は、具の量び多すぎるとうまく炊けないことびあります。 

•無洗米をご使用の場合、米粉び多く水のにごりびひどい場合には表面の米粉を洗い流してください。 
米粉び底にたまると生炊けの原因になります。またお米には気泡び付着していますので、水を入れた 
ら底のちからやさしく数回かきまわしてください。 


1標準バーナの操作ボタンを巧し、点乂する 


2 义力調節つまみを「炊飯」の位置に合わせる 

•而さあびったつゆび外に飛び散る場合や2合 
(下を炊飯する場合には、乂力調節つまみを 
「炊飯」位置の左端へ合わせてください。 



ホイラストは PA-KN337WA-R の場合です 

3 I 炊飯/湯沸キーを巧し、「欢飯 j 表示に合わせる 


4炊き上がって消乂するとブザーでお知らせ 

•炊き上びると自動消乂し、"ピー-ピー…’’と 
己回ブヴーび鳴ります。 

&標準バーナの操作ボタンを巧して消乂操作をする 


£) む！5しをする 

•炊き上びり後、むらしのために]己分間「炊飯」 
の表示ランプび点滅します。 

/ む！5しび終了するとブザーでお知！5せ 

•むらし終了時は"ピピッ•ピピッ…"と]2回 
ブヴーび鳴ります。 

• ご飯をほぐしなびらよくかき混ぜてください。 
余分な水分び逃げておいしくなります。 



•表示ランプび点なします。 

•表示ランプは炊飯/湯沸キーを押す毎に 
「湯沸」 一 K ホタ飯」 のように変わります。 


^-7^ピピッ•ピピッ；> 

V J (む5し終了） 


機能選択モードを解 
除する場合は、取り 
消しキーを押して< 
ださい。 
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r 機能選択 j 湯ねかし機能の巧いかた（標準パーナのみ） 

* 【標準バーナの位置】 

PA - KN 337 WA - R , に- KN 37 VVAE 己 - R は左伯り、 PA - KN 337 VVA - L はち俱リにつし^てし^ます0 


沸騰後、自動的に弱火になり、己分後にガスを止めます。 


おねがい 

•沸騰するまではふたの開け•閉め、水や具の追加、中の水をかき混ぜる、なべを動かす等はしないでくだ 
さい。温度センサーび正しく働かない場合びあります。 

•約70でじ(上のお湯をわかした場合、 ] 日日でになる前に自動消乂してしまうことびあります。 

♦なべの種類や水量の多少によっては沸騰のお知らせび遅れたり、吹さこぼれることびあります。 


夕 g が：底の平らな金属製のやかんやなべに0.己0〜3.日0の水を入れてセツトします。やかんやなべには 
^胃ふたをしてください。 


1標準バーナの操作ボタンを押し、点乂する 
2 乂力を全開にする 





ネイラストは PA - KN 337 WA - R の場合です 

3炊飯/湯沸キーを押し、 r 湯沸」表示に含 
わせる 


表示ランプ：点な 


センサー解除中は揚げちの 
調理をしないで < ださい。 


おしらせ 


份）310 30 


巧 


わンサ- 
解除 

〕ン日 

タィマ- 



•表示ランプび点灯します 
•表示ランプは炊飯/湯沸キーを押す毎に 
r 湯沸」 今「炊飯」のように変わります。 


4沸騰-消乂時はブザーでお知5せ 

•沸騰時は"ピピッ•ピピッ…"と]2回ブヴー 
び鳴ります。その後自動的に弱乂になります。 
•表示ランプは点滅に変わります。 



•自動消乂時は"ピー•ピー…"と己回ブヴーび 
鳴り、自動消乂します。 



ら標準バーナの操作ボタンを押して消乂操作を 
する 


機能選択モードを解 
除する場合は、取り 
消しキーを押して< 
ださい。 
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r 機能選択 j コン□タイマーの巧いかた（標準パーナのみ） 

* 【標準バーナの位置】 

PA - KN 337 WA - R , に- KN 37 VVAE 己 - R は左偵り、 PA - KN 337 VVA - L はち俱リにつし^てし^ます。 


設定した時間 （3 分-10分 -30 分）が経過すると、自動消火しブザーでお知らせします。 


知つておいてね 

•他の機能選択とコン□タイマー機能は一緒に使用できません。 

他の機能選択使用中にコン□タイマースイッチを押すと、コン□タイマー機能に切り替わります。 


1標準バーナの操作ボタンを押し、点乂する 

•乂力は調理に合わせて調節してください。 


3コン□タイマーが残り30秒になるとブザー 
でおし5せ 

•表示ランプび点滅します。 

• "ピピッ•ピピッ…"と]2回ブヴーび鳴ります。 


d コン□タイマースイッチを押す 


表示ランプ：点な 


センサー解除中は揚けちの 
調理をしないで < ださし、。 


おしらせ 


たンサ- 
解除 


0 • • 

(お）310 30 


炊飯湯沸 


轉- 


160180 200 

似 


因 


揚げ 

ちの 


•表示ランプび点なします。 

参表示ランプはコン□タイマースイッチを押す 
毎に次のように変わります。 

ご希望の時間に合せてください。 

3分一10分 一30分一取消し 
A (ランプ消な） 


表 TJX っンプ：点滅 


センサー解除中は揚げちの 
調理をしないで < ださい。 


おしらせ 


(分）3 10 30 


麻 ! iil f 

巧 

胃 

20ミ因 

似 


センサ- 

解除 


炊飯湯沸 


〕ン0 

タィマ- 

炊飯 
湯;'真 


160180; 


揚げ 

ちの 


4コン□タイマーが終了して自動消乂すると 
ブザーで おし5せ 

参"ピ_ . ピ —…"と己回ブヴ ーび 鳴り、ガスを 
自動的に止めます。 



ピ ー. ピ ー 
(コン□タイマー終了) 


* 標準 バー ナ使用途中で コン□タイマーを 設定 
する場合、安全のため、標準 バー ナの最大持 
続時間（約120分）を超える範囲は設定でき 
ません。 


5標準ノ（ーナの操作ボタンを押して消乂操作を 
する 
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グリルの巧いかた 


グリルを f まう前に 

P はじめて使うとま- 

約10分、空 I 焼をする •••庫内の油を焼ききるためで煙や臭いび出ても異常ではありません。 


■グリルのセット 



①グリル受け皿の長穴に、焼網台 
の己部（手前側1箇所、後ろ側 
2箇所）を差し込む 

* 焼網台の前後を間違えないよ 
うようにセツトしてくださし、 


焼網の枠 


焼網の枠 


焼網 



②焼網台の金具び、焼網両端の枠（圖部） 【組立図】 

に入るように、焼網をセットする 


■'規をかたのポイント 


•グ U ルを予熱したり、焼網に食用油を塗っておく 
と、魚びくっつさにくくなります。 

•魚のヒレなどこげやすい部分は厚 
めに塩をふるかアルミ道で包んで 
おくとこげかたび少くなります。 

•皮付さの切り身、干物などは皮側 
を上にして焼くと、よりきれいに 
I 萌け于す 

•お好みにより塩をふっていただく 
と、焼さ色び濃くなります。 

•魚などを焼<場合、焼網の中央を 
避けて M 部分に置くと上手に焼 
けます。 （1 尾の場合も同様に焼網 
の中央を避けて置いてください。） 

•魚と魚は間隔を置いて並べてくだ 
さい。熱の通りび良く、焼きむら 
び少なくなります。 


■グリルの加熱時間目安表 


' 魚の種類 

分 量 

焼き時間 

义加減 

あじ（生） 

4 尾（約 12 日呂/尾） 

約 11 分 

強 

さんま（生） 

4尾（約1日日呂/尾） 

約12分 

結彻り身） 

3切（約9日呂/切） 

約7分 

あじ（開さ） 

2枚（約12日呂/枚） 

約曰分 

ちゆ 

4尾（約1日日呂/尾） 

約9分 

粗漬け 

2切（約160呂/切） 

約己分 

ほっけ 

1尾（約2目日呂/尾） 

約7分 

ししゃも(頭テマエ） 

1日尾（約2日呂/尾） 

約7分 

さばの塩焼さ 

4切（約8日呂/切） 

約7分 

ブリのみりん漬け 

3切（約9日呂/切） 

約目分 


* 火加減、焼さ時間はあくまでも目ちです。魚の分量や 
焼さ加減のお好みによつて調節してください。 



巧網に魚などがくっつく場合には 


•別売の取り出しフオークを使用すると、魚などび身くずれすることなく 
簡単に取り出せます。 

取り出しフオークの溝を焼網に合わせて焼物の下側に差しこみ、くっつ 
し作こ焼物を焼網からはびします。 
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■グリル受け皿の取り出しかた- 

脂びこぼれたり、飛び散5ないようにゆっくりと引き出す 
取りはずすときは、止まるところまで引き、少し持ち上げて引く 

* 最初から持ち上げた状態で引き出さないでください。 

止まらずに勢いよく出てきてしまいます。 

* 持ち運びするときは、取っ手部をしっかりと持ってください。 



おねがい 

参グ IJ ル使用後、グリル受け皿を急に水で冷やさないでください。変形するおそれびあります。 

参グ IJ ルは安全のため、最大1己分で消火します。焼き時間1己分でわ焼き足りない場合は、わう一度点火し 
て < ださい。 

•干物や脂分の多いにしんなどは焼き過ぎるとグリル庫内で魚び燃え上びり、たまった臓こ引火する場合び 
ありますのでその場を離れないよラにしてください。 


グリルの巧いかた 


1準備 

① 操作ボタンが押されていないことを確かめて、ガス柱 
を全開にずる 

② □ックつまみを左に動かして □ ックを解除ずる 
⑤焼網、焼網台をセットする 

④ 材料をのせ、グリル受け皿を奥までしっかりと入れる 

•グ U ル扉びしまっていることを確認してください。 


f おねがい^ 

本製品はグリル受け皿に水を 
入れないでお使いください。 


【横か5見た図】 


焼網- 


-焼網台 


ミ点义- 

①操作ボタンをゆっくりいっぱいまで押す 

•カラーサインは操作ボタンの状態を示します。操作ボタンび押し 
てあるとさは「ホ」に、押していないとさは「白」に変わります。 
•パチノてチと音びして点乂します。手を離しても約7秒間放電し続 
けます。（コン□とグ U ル同時に放電） 

⑤ノ（ーナ全佩こ点乂したことを確認する 



カラー 

サイン 


3义力調節- 

乂力を調節する 

•乂力は「強」にし、焼き具合は加熱時間で調整してください。 
( 「グ U ルの加熱時間目安表」前ページ参照） 
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グリルのほいかた 


4消义- 

① 操作ボタンを押す 

•消乂を確かめてください。 

② □ックつまみをちに動かして操作ボタンを□ックする 

③ ガス检を閉める 


④グリル受け皿のお手入れをする 



点巧とお手入れ 


A 注意 


■機器を水につけたり、水をかけたりしない 

不完全燃焼-故障の恐れびあります。 


Q 


おねがい 

•点検とお手入れは、ガス栓を閉め、機器び冷えてから手袋をして行ってください。 

(機器び冷えるまで時間びかかります。） 

•曰常の点検-お手入れは必ず行ってください。 

•故障または破損したと思われるちのは使用しないでください。 

• 「故障かな？と思ったら」を参照していただき、処置に困る場合はお買い上げの販売店かお近くの当社に 
ご相談ください。お客様自身での修理は絶対にしないでください。 

•安全にお使いいただくために定期的に点検を受けられることをおすすめします。（有償） 


* 点検は調わてください。 

•機器のまわりに可燃物等はありませんか？ 

•各部品は正しくセツトされていますか？ 

•ゴム管は正しく接続されていますか？古くなっていませんか？ 


•巧れていませんか？ 

•ガス臭くありませんか？ 
•乾電池は消耗していませんか？ 


お手入れのしかた 


•機器や取りはずした部品は落とさないように気を付けてください。けびや故障の原因になります。 
•工具を使用しての分解は絶対にしないでください。異常作動や発乂をしてけがの原因になります。 
•お手入れの後は各部品び正しくセットされているか確認をしてください。 ( 「設置について」参照) 



お手入れには台所用中性 
說剤をお巧ぃ< ださい。 


おねがい 

•シンナー、ベンジンや酸性•アルカ U 性洗剤は使わないでください。 
機器損傷の原因になります。また、印刷•塗装面にはみびさ粉、た 
わしなどの固いちのは使わないでください。表面を傷付けます。 
•巧れはそのつどお手入れしてください。そのままにしておくと、巧 
れび落ちにくくなり早くいたみます。 
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■トッププレート 

ちれたときは乾いた巧で巧れをふき取る 

•ちれの落ちにくいときは台所用中性洗剤でお手入れし、乾いた布で水気をふき取ってください。 


■ごとく、受け皿、グリル排気□カバー 

ちれた とき は台所用中性洗剤で水洗いし、水気をふき取る 

*グ^ル排気□カバー対まずして、機器内部に落ちた野菜くず 
などを取り除いてください。 


心ん ky パ///,い,い,い,い"。っ 



■バーナキヤップ 

炎び不ぞろいになったときは、あなやみぞをブラシや 
はり金等先の細いらのなどで掃除する 

* 目づまりをすると点乂不良や不完全燃焼の原因になります。 

♦表側の黒い部分はスポンジ などの やわらか いちので 台所用中性 
洗剤を使用して洗ってください。万一、黒い部分びはがれても 
そのままお使いになれます。 

•お手入れの後は浮さ-傾さのないようにセツトしてください。 



■通度センサー 

温度センヴーが巧れたときは温度センヴーに 
片手を添えて水気を固くしぼった巧で巧れをふき取る 

* ちれび付いていると温度センサーの感度び悪くなります。 



側面の巧れ 
もふき取つ 
て < ださい。 


■グリル受け皿 

お使いのたびに台所用中性洗剤で水洗いし、 
水気をふき取る 

*グ u ル受け皿は巧れたままお使いになると、こびり 
ついた脂巧れび発乂するおそれびあります。 

•グ U ル受け皿と取っ手は取りはずしてお手入れする 
ことちでさます。 


おねがい 

使用直後、グ U ル受け皿を急に水で 
冷やさないでください。変形するお 
それびあります。 


取りはずしかた 


取り付けかた 



①グリル受け皿を台のうえに置く ①ツメをグリル受け皿 ③グリル取っ手をおこず 

③グリル取っ手に片手を添えて r おず」表示 にはめ込む • 「おす」表示の部分び 

を巧したまま取っ手を内側に倒してはずず はまり、固定されます。 


22 







点巧とお手入れ 


■炎巧出部、電極 

巧れや水気が付いたときはやわ5かい巧でふき取る 

* 巧れや水気び付いていると点乂しにくくなります。 

おねがい 

取り付け位置を動かしたり、キズを付けないで<ださい。 
故障の原因になります。 



■巧網、巧網台 

お使いのたびに台所用中性洗剤で水洗いし、水気をふき取る 

参巧れの落ちにくいときは台所用中性洗剤で水洗いし、乾いた布で水気をふき取ってください。 


■グリル馬、グリル取っ手 

巧れたときはスポンジ、巧などのやね5かいらので巧れをふき取る 

•グ U ル扉は取りはずしてお手入れすることちでさます。 

おねがい 

•グ U ル扉のガラスはみがき粉、金属たわしなどを使わないでください。ガラスび割れる原因になり 
ます。 

•グ U ル扉や支えは変形させないようにしてください。変形するとグ U ル扉の閉まりや取り付けび悪 
くなる原因になります。 



①支えを動かして突起を大きい ③グリル扉をいっぱいに開く ③強く引つはる 


穴に合わせ、外側にはずず 

参他方ち同じよラにします。 


参カンタンにはずれます。 


取り付けかた 


軸 


軸 








- 7 /-\ 


W 



①2つの軸の上をずべ!5せるようにして差し込む ③支えを動かして、突起を大きい穴か!5はめ込む 

参グリル扉び軸にはまります。 参他方ち同じよラにします。 
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電池交換について 


使用時におし5せサインび点なしたときは、電池び消耗していますので、新しい乾電池 
ヴルカリ乾電池単1お！.日 V 2個）と交換してください。 （ 「設置について/乾電池の 
セット」参照）そのままにしておくと使えなくなります。 

•電池び消耗してくると安全装置び作動しなくなるので、操作ボタンを押したとさ点乂 
していてち、安全のため、手を離すと消乂するようになります。操作ボタンを押し続 
ければ点乂していますび故障の原因となりますのでおやめください。 

•電池びすっかり消耗したときは、おしらせサインの点巧はしません。 


センサー解除中は揚げちの 
調理をしないで < ださし、。 


おしらせ 


巧 


m 


]ンロ 

(分:/310 タイマ- 

おしらせサイン：点な 


巧障かな？とおったら 


故障かな？と思ったら、次のことをお調べください。次の現象に当てはまらないとさ、また処置をしてもなお異 
常びあるときは、お買い上げの販売店かお近くの当社までご連絡ください。 


r 

現象 

原 因 

処置方法 

参照 

ページ 


ガス栓の開さ不十分 

ガス栓を全開にする 

13/20 


乾電池び消耗している 

新しい乾電池と交換する 

9/24 


乾電池または電池ケースの取り付けび悪い 

正しくセツトする 

9 


ゴム管の折れ曲びり、つぶれ 

ゴム管の折れ曲びりを直す 

3/11 


ゴム管の接続不十分 

ゴム管を確実に接続する 

3/11 


ノ くーナ炎□の水滴や巧れによる目づまり 

ノ くーナキヤツプのお手入れをする 

7/22 

点乂しない 

バーナキヤップのセット不良 

正しくセツトする 

9 

受け皿のセット不良 

正しくセツトする 

9 

点乂しにくい 

ゴム管内に空気び残っている 

点乂操作を繰り返す 

7 

使用中に消乂する 

点乂操作び不適切 

操作ボタンを押す時間を長くする 

13/20 


炎検出部 • 電極び水めれしたり巧れている 

炎検出部-電極のお手入れをする 

23 


グ IJ ル庫内にアルミはく等のゴミび付着している 

付着しているゴミを取り除く 

- 


アルミ道のしる受け皿を使っている 

アルミ迫のしる受け皿を使わない 

4 


LP ガス使用の場合、 LP ガスびなくなりかけている 

ボンベを交換する 

- 


温度センサーとなべ底び正し<接触していない 

温度センサーとなべ底を正し<接 
触させる 

8/12 


安全装置び作動した 

安全装置び作動したとさの処置ち 
法を参照する 

2 已 

おし！ 5 せヴインび 
点好ずる 

乾電池び消耗している 

新しい乾電池と交換する 

9/24 

ブザー(ピー)び鳴りおし 
5 せサインび点滅ずる 

安全装置び作動した 

安全装置び作動したとさの処置方法 
を参照ずる(サインは]己分間点滅） 

2 已 

黄色の炎で燃える 

ノ くーナ炎□の水滴や巧れによる目づまり 

ノ くーナキヤツプのお手入れをする 

7/22 

炎び安定しない 
異常な音をたてて 
燃える 

バーナキヤップのセット不良 

正しくセツトする 

9 

受け皿のセット不良 

正しくセツトする 

9 

ガスのいやな臭いび 
する 

ゴム管の接続不十分 

ゴム管を確実に接続する 

3/11 

ゴム管のひび割れ、穴あさ 

新しいゴム管と交換する 

3/11 


バーナキヤップのセット不良 

正しくセツトする 

9 


24 





































巧障かな？と思った 6 


次のような場合は故障ではありません。 


故障ではない場合 理 


点乂•消乂のときに r ボッ」という音びする 

点火音•消乂音で、異常ではありません。 

使用中「シャー」という音びする 

ガスの通過音で、異常ではありません。 

コン□を使用中「カチッ」という音びする 

乂力を調節するときの機器の音で、異常ではありません。 

グリル使用時にコン□を使用すると、炎の 
色び変わる 

グ U ル使用時にコン□を使用すると、焼物の塩分などび燃えて炎の 
色び変わることびありますび異常ではありません。 

コン□を使用中、強乂〇弱乂をくり返す 

なべなどの異常過熱を防止する機能び働いたためで、異常ではあり 
ません。 （13 ページ参照） 

再点乂してもすぐ弱乂になる 

なべの異常過熱を防止する機能び働いたためで、異常ではありませ 
ん。しばらく待ってから再点乂してください。 （13 ページ参照） 

グリル扉びはずれた 

お手入れのために、グ U ル扉は取りはずせるようになっています。 

(取り付けかた「点検とお手入れ」参照 ） J 


■をを装置について 


次のような安全装置び付いています。 

安全装置び作動するとさにはブヴー（ピー^)びなります。 
下記現象!;^外でブヴーび鳴った場合は、使用を中止しガス栓を 
閉じた後、お買い上げの販売店またはお近くの当社まで、点検 
-修理を依頼してください。 


r おしらせサイン- 

JUUUUIJI …2回点滅。日分間) 
本 MMAMU …1回点滅。己分間) 


安全装置 

部位 

機能説明 

処置方法（消乂に気付いたときは…） 

不着乂異常 

コン □ 

グ U ル 

点乂時にバーナに着乂しなった 
場合にお知らせします。 

操作ボタンを消乂状態にしてください。 

その後、再点乂してください。 

立消え 
安全装置 

コン □ 

グ U ル 

風や煮こぼれなどで炎び消えた 
とさに自動的にガスを止めます。 

すぐに操作ボタンを押して消乂状態にしてく 
ださい。炎び消えてからガスび止まるまでし 
ばらく時間びかかります。再点乂するときは 
周囲にガスびな<なるのをまって<ださい。 

天ぷら油 
過熱防止機能 

コン □ 

調理油び過熱による発乂をする 
前に自動消乂します。 

操作ボタンを消乂状態にしてください。再点 
乂する場合は、少し時間をおいてから（油の 
温度び適温になるまでそのままお待ちいただ 
いた後）点乂操作してください。 

* なべや調理によっては途中で消乂する場合 
びあります。 

おしらせサイン 

S 回点滅 

焦げつさ 
消乂機能 

コン □ 

煮物等の調理中になべ底び焦げ 
つき始めたら、自動消乂します。 

※センヴー解除機能設定時は除く 

操作ボタンを消乂状態にします。再点乂時は 
更に焦げつさやすくなりますので、ようすを 
見なびら調理してください。 

* なべや調理によっては途中で消乂する場合 
びあります。 

おしらせサイン 

S 回点滅 

消し忘れ 
消乂機能 

コン □ 

グ U ル 

万一の消し忘れのために、点乂 
後、コン□は約] 2日分、グ U ル 
は約]己分経過すると自動消乂し 
ます。また高温状態で温度変化 
のないとき(使用中、強乂〇弱火 
を繰り返しているとき）は約3日 
分経過すると自動消乂します。 

操作ボタンを消乂状態にします。 

グ U ルを連続して使うときは、一旦消乂して、 
しばらく待ってから再度点乂してください。 

おしらせサイン 

1回点滅 
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巧管とアフターサービス 


te— 保管(長期間巧わないとま） —1 

① ガス检を閉め、ゴム管をはずす 

② ごみ-ほこりび入！ 5 ないようにビニールやテープ等でゴム管□をふさぐ 

③ ちれを取り除く （ r , 点検とお手入れ」参照） 

④ 乾電池を取りはずす 

⑥箱またはビニール袋等に入れて、湿気やほこりの少ないところに保管する 


fc アフターサービスについて 

■点検•修理を依頼されるとき 

「故障かな？と思ったら」を見てちう一度確認し、それでも直らない 
ときは、お買い上げの販売店かお近くの当社までご連絡ください。 

アフターサービスをお申しつけのときはち記の内容をお知！ 5 せください。 

★なお、修理のご依頼は、 【電話】 0120 -193-860 でも 

24 時間受付いたしますので、ご利用ください。 



1. ご住所•ご氏名•電話番号 

2. 現象(できるだけ詳しく） 

3 . 品名•器具名(銘板表のちの) 

4 . ご購入曰•ガス種 
5 道順•目標 


ご相談窓 □ 

住所 

TEL 

FAX 

ヒ 海道 ヴービスコールセンター 
東 d ヒサービスコールセンター 
関東 サービスコールセンター 
中曰本サービスコールセンター 
近畿 サービスコールセンター 
中 四国 サービスコールセンター 
九州ヴービスコールセンター 

〒日日 1- 日日33札幌市：!ヒ区：!ヒ3 3桑西7 T 目！一] 

T 983-0041 仙台市宮城野区南目館2日一]日 
〒17日-日日日5東京都豊島区南大塚 3-1-6 藤枝ビル6階 
〒4目 7-8585 名ち屋市瑞穂区桃園町6 - 2 3 
干55日-日日13大阪市西区新町 3-13-2 日パ□マアワヴビル2階 
干 732-08 日4広島市南区西蟹屋 3 T 目 8 - ] 2 
干812-日日16福岡市博多区博多駅南2 - 9 - ] 3 

01 1-726-2822 
022 -239- 1848 
03-3986-0860 
〇已 2-824-5] 88 
06-6534-6751 
082 -262-834] 
092 -472-0924 

01 1-736-7374 
022 -238-0838 
03-3986-0895 
〇已 2-824-5670 
06-6 已 34-6755 
082 -263-2400 
092-471-8400 

受付時間 

平日 9: 00〜18: 30 

±曜日.日曜日.祝日 9 : 00-17 ： 00 (修理受付のみ） 


* 住所-電話番号などは変更することびありますのであらかじめご了承願います。 


■別売部品のごあんない 

次のような別売部品を用意しております。防熱板は「設置に 
ついて」を見て、取り付けかたを確認してください。詳細は 
お買い上げの販売店かお近くの当社までおたずねください。 



炊飯専用鍋 
PRN - 已1 


両面焼用 
グリルパン焼皿 


<f 

取り出しフ オーク 

魚などび身<ずれ 
することなく簡単 
に取り出せます。 



バックガード 

ちりび後部へ落ち 
るのを防ざます。 


防熱板 C 


ちり受け皿 

下に落ちたちりの 
処理び簡単にでさます。 


■補修用性能部品の保有期間について 

補修用性能部品は当製品製造打ち切り後、己年間保有しております。 

バーナキャップ、受け皿、ごとく等び長年のご使用でいたんだ場合にはお買い求めください。 
お買い求めの際は、必ず銘板の器具名をお知らせください。 


■ガスの種類が変わるとき 

ご贈答、転居等によりガスの種類び変わるとさは、ガス器具の調整び必要となりますので、お買い上げの販売店 
かお近くの当社までご連絡ください。この場合、費用は保証期間中でも有料となります。 


■その他ご不明の点は 

お買い上げの販売店かお近くの当社または「お客様相談室」までご連絡ください。 

パ□マお客様相談室 〒467-8日8日名ち屋市瑞穂区桃園町6番23号 TEL 日己 2-824 -己] 4己 
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仕様 


品 名 

PA - KN 337 WA-R • PA - KN 337 WA-L 

に- KN 37 WAE 己 -R 

器具名 

PA - KN 337 WA-R • PA - KN 337 WA-L 

に- KN 37 WAE 己 -R 

型式名 

E 2-1-26 

種 類 

ガスグ U ル付こんろ 

点乂方式 

連続放電点乂 

がお寸法(機器最大） 

高さ S 08 x 巾畐己9日 X 奥イ348日 mm 

質量(本体） 

12.5 kg 

ガス接続 

09.己 mm ガス用ゴム管 

安全装置 

立消え安全装置-焦げつさ消乂機能-消し忘れ消乂機能- 
調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止機能） • グ U ル排気□遮炎装置 

付属部品 

乾電池単1形].己 V に個）- 
取扱説明書-お料理集-保証書 

乾電池単1形].己 V に個）- 
取扱説明書-お料理集-保証書- 
ちり受け皿- 取り出しフオーク 


使用ガス 
ガスグループ 

ガス消費量 kW 

標準パ’ーナ 

強义カバーナ 

グリル 

全点乂時 

都 

市 

ガ 

ス 

用 

12 A 

S .29 

3.93 

1.73 

7.58 

13 A 

2.45 

4.20 

1.86 

8.14 

6 A 

各0己 

3.40 

1.74 

6.80 

己 C 

2.45 

3.00 

1.74 

6.70 

1_1(6日，目じ7じ用） 

S .2 日 

3.00 

1.74 

6.50 

L 2(5 A ，5 AN ，5 B 9) 

1.60 

2.60 

1.55 

己.2日 

L 3(4 A ，4 B ，4 C 用） 

1.60 

2.30 

1.74 

己.22 

LP ガス用 

2.45 

3.50 

1.86 

7.58 


◎本仕様は改良のためお知らせせずに変更することもあります。 


外开ミ寸法図弹位: mm ) 
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